INTERNISTA - RADIOLOG 


NASZ NAJUKOCHANSZY OJCIEC, DZIADZIUS I PRADZIADZIUS 


po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 17 września 1987 roku 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek 24 września 1987 roku 


o godz. 12.30 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do gro- 


bowca rodzinnego, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żału: 


CÓRKI Z RODZINAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ 


